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R., Greenway, P.J., Kenya Trees and Shrubs, 242 (Buchanan’s Kenya Estate Ltd. 
Nairobi, 1961). 6) Schmidt, R., Weilinger, K., Ber. 39: 652 (1906); Finnemore, 
H., op., cit. 321 (1927); Gildemeister, E., Hoffmann, Fr., op. cit. 115 (1959). 

Summary 

The theory of continental drift can be further verified by the similar connection 
of Lauraceae plants Ocotea caudata of South America and O. usambaremis of East 
Africa in the constituents of essential oils. 


Tadayuki MOR1YA: A 

new hybrid of Prunus from Mt. Mitsumine, Saitama Prefecture 
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Fig. 1. Primus Xmitsumitiensis Moriya 

PrunusXmitsuminen&is Moriya hybr. nov. 

Folia juvenilia fuscescenti-viridia vel purpureo-fuscescentia. Lamina folii supra 
puberula subtus ad costam et venas dense villosa. Petioli dense villosi. Flores 1-2 
coetanei. Bracteae subfoliaceae oblongae vel fiabellatae utrinque pilosae margine 
glanduloso-serratis. Pedunculi circ. 4-6 mm longi. Pedicelli circ. 20-25 mm longi 
pilosi. Calycis tubus cylindrato-campanulatus 6-8 mm longus rubescens pilosellus. 
Calycis lobi ovati vel late ovati circ. 3 mm longi 2. 5 mm lati margine plus minusve 
serrulati et ciliati utrinque pilosi. Petala alba vel albo-rosea 9 mm longa 7-8 mm 
lata apice bifida. Stylus 10-12 mm longus infra medium patentim pilosellus. Sta¬ 
mina 34-38. Lamina folii adulti late obovata vel rhomboidea vel obovato-elliptica 
42-72 mm longa 20-35 mm lata apice acuta vel caudato-acuminata basi subrotundata 
supra pilosa subtus ad costam et venas pilosa margine inciso-duplicato-serrulata. 
Petioli 7-10 mm longi dense villosi. Drupa fere globosa circ. 8 mm in diametro. 
Nom. Jap. Chojimamesakura 

Hab. Honshu: in Mt. Mitsumine, Ohtaki-mura, Chichibu-gun, Saitama Pref. (T. 
Moriya, May 3, 1967, flowering specimen type in Herb. Fac. Agr. Univ. Tokyo; 
ibid. T. Moriya, June 4, 1967) (if ' 
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